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= Renseignements generaux 

Modification du Rfeglement 309 : 
rincin^ration des ordures m^nagferes en Ontario 

• Le 11 septembre 1992, la ministre de rEnvironnement, M°* Ruth Grier, a annonc^ 
son intention de modifier le Rfeglement 309 pris en application de la Loi sur la 
protection de I 'envirormement, qui donne force de loi k la politique du Minist^re sur 
r incineration des ordures m^nag^res. 



PmNCIPALES DEFINITIONS 

m Ordures m^nag^res : tous les d&hets, sauf les d^chets dangereux, les d^hets 
gazeux et les d^chets industriels liquides, tels qu'ils sont d^finis dans le 
Rfeglement 309 de la Loi sur la protection de I'environnemem. 

• Incin^rateur d' ordures m^nag^res : endroit oii sont incin^r^s des ordures 
m^nag^res. 

• D^hets de bois : bois ou produits ligneux, y compris les troncs d'arbre, les 
branches, les branchettes et les feuilles. Les d^hets doivent etre exempts de pi^es 
m^talliques (ferrures, chami^res, etc.) et d'agents de conservation du bois (ars^nite 
de cuivre chromat^ ou ammoniacal, pentachloroph^nol, cr^sote). 

• Incin^rateur de d^hets de bois : endroit oii les d6chets de bois sont incin^r^s ou 
employes comme combustible ou combustible d'appoint. 

• Combustible obtenu k partir de d&hets : combustible provenant d'un seul des 
elements suivants ou d'une combinaison de ceux-ci : ddchets industriels liquides, 
d^chets industriels liquides vis^s par I'exemption pour petite quantity, d^hets 
dangereux ou d^hets dangereux vis6s par T exemption pour petite quantity. Le 
combustible doit etre de quality ^gale ou sup^rieure aux combustibles k bas pouvoir 
calorifique offerts sur le march^ et rdpondre k des normes de quality precises 
(d^crites plus bas). Les d^hets doivent etre produits sur le lieu meme de leur 
utilisation comme combustible ou etre destines k un lieu oii il seront enti^rement 
utilises comme combustible ou comme combustible d'appoint. Ces combustibles 
sont constitu^s k environ 75 p. 100 d'huiles us6es. 
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• Lieu d'utilisation des combustibles obtenus k partir de d^hets : endroit ou des 
d^hets servent de combustible ou de combustible d'appoint dans un inciiidrateur 
employ^ k des fins autres que la gestion des d^hets. II pent s'agir d'une usine de 
melange ou d 'installations de stockage en vrac, mais non d' installations de 
traitement des combustibles obtenus k partir de d^hets produits ailleurs que sur le 
lieu en question. 

LINTERDICTION D'AMENAGER DE NOUVEAUX INCINERATEURS 
D'ORDURES MENAGERES ET SON APPUCATION 

• Nouveaux incin^rateurs d*ordures m^nag^res. Mis k part les incin^rateurs 
utilises pour des d^hets de nature particuli^re, dont il est question plus bas, aucun 
autre incin^rateur d'ordures mdnag^res ne pourra etre construit en Ontario. 

• Incin^rateurs d'ordures m^nag^res d^j^ autoris^. Pourront rester en service les 
incin^rateurs d' ordures m^nag^res qui ont 6t6 autoris6s, ou dont I'autorisation 
n'6tait pas requise en vertu de la Loi sur les Evaluations enviwnnementales ou de la 
partie V de la Loi sur la proteaion de Venvironnement, avant la mise en vigueur de 
ce rfeglement ou le jour meme de sa mise en vigueur. De ces incin^rateurs, ceux 
qui seront en service moins de trente jours par annde suivant la mise en vigueur du 
r6glement ne pourront plus etre exploitds. 

• Incin^rateurs de d^hets de nature particulifere. Les incin^rateurs d' ordures 
m^nag^res qui briilent uniquement les ordures m^nag^res ci-apr^s pourront 
continuer k fonctionner en Ontario. 

a) Dechets de bois (voir Incineration de dechets de bois). 

b) Boues d'6gout, sous reserve des dispositions suivantes de la Loi sur les 
ressources en eau de VOntario : i) I'incin^rateur doit etre la propridt^ d'une 
municipality ou ii) la propri^t^ de la Couronne en vertu d'une entente avec la 
municipality; et iii) I'incin^rateur doit servir uniquement k 1' Elimination de dechets 
de nature semblabie aux eaux us6es d'origine domestique. 

c) Boues provenant d'usines de papier. 

d) Boues provenant d'usines de pate k papier. 

e) Boues resultant des operations de d^sencrage du papier. 

f) Dechets industriels liquides visEs par I'exemption pour petite quantity en vertu 
du Rbglement 309; la quantity produite ou accumulEe doit etre inf^rieure k 25 litres 
par mois. 



g) D^chets dangereux vis6s par T exemption pour petite quantity en vertu du 
R^glement 309. 

h) Carcasses animales non comprises dans la cat^gorie des d^hets pathologiques. 



INCINERATEURS DE DECHETS DE BOIS 

• Certificat d'autorisation. Aux termes de Tarticle 27 de la Loi sur la proteaion de 
renvirormementy un certificat d'autorisation est requis si une quantity de d^hets de 
bois sup^rieure k 500 metres cubes est stock^e sur le lieu de T incineration, si plus 
de 100 tonnes de ddchets de bois sont incin6r6s sur les lieux en un jour donn^ ou si 
les d6chets de bois sont entrepos^s sur les lieux pendant plus de six mois. 

• Audiences. Aux termes du paragraphe 30(1) de la Loi sur la proteaion de 
I'environnement, I'autorisation d'amdnager un incin^rateur de d^chets de bois doit 
faire I'objet d'une audience si plus de 100 tonnes de ddchets de bois sont incin^r^s 
en un jour donn6, sans r^up^ration de chaleur, ou si plus de 600 tonnes de d^chets 
de bois sont incin^r^s avec recuperation de chaleur. 

• Appareils de chauffage domestiques alimentes aux d^hets de bois. Aux termes 
de 1' article 27 de la Loi sur la protection de Venvironnementy un certificat 
d'autorisation n'est pas requis pour chauffer une residence au moyen d'un bruleur 
de dechets de bois, \ condition que la quantity des d^chets de bois stock6e sur les 
lieux soit inf^rieure k 50 metres cubes. 



LIEUX DE PRODUCTION DE COMBUSTIBLES OBTENUS A PARTIR DE 
DECHETS 

• Normes de quality pour les combustibles obtenus k partir de d^chets. La 

concentration de polluants dans les combustibles obtenus k partir de d^chets ne doit 
pas depasser les limites suivantes : 

arsenic : 5 mg/kg 

cadmium : 2 mg/kg 

chrome : 10 mg/kg 

plomb : 50 mg/k 

BPC : 2 mg/kg 

halog^nes totaux : 1 500 mg/kg 

Le point d'dclair doit ^tre sup^rieur k 38 *C, tel qu'il a 6x6 etabli au moyen d'une 
methode eprouvee ou d'une autre m^thode approuv^e par le directeur. Si le point 



d'^lair du combustible est inf^rieur k 38 *C, ce combustible ne fait plus partie de 
la categoric des combustibles obtenus k partir de d6chets et doit etre traits comme 
un d^het industriel liquide ou un d^het dangereux. 

II est interdit de diluer, sur le lieu d'utilisation d'un combustible obtenu k partir de 
d^chets, des combustibles non obtenus k partir de d6chets avec d'autres d^chets afin 
de r^pondre aux normes de quality r^gissant les combustibles obtenu k partir de 
d6chets. Ailleurs que sur le lieu d'utilisation, la partie V de la Lot sur la protection 
de Venvironnemertt exige Tobteiition d'un certificat d'autorisation pour m^langer des 
combustibles obtenus ^ partir de d^chets avec d'autres combustibles. 

Certificat d'autorisation. Aux tennes de I'article 27 de la Loi sur la protection de 
I 'environnement, un certificat d'autorisation est requis si la consommation d'un 
combustible obtenu k partir de d^chets est sup^rieure k 10 tonnes par jour ou si le 
combustible obtenu k partir de d6chets est produit ailleurs que sur le lieu de son 
utilisation. Sont exemptes de ce r^glement les installations qui 6taient en service 
avant sa mise en vigueur et qui ne n^cessitaient pas d'autorisation en vertu de la 
partie V de la Loi sur la protection de I 'environnement. Toutefois, ces installations 
doivent etre conforme au r^glement si elles sont en service moins de trente jours 
pendant la p6riode de douze mois qui suit la mise en vigueur du rdglement. 



Autorisation. Une autorisation est requise en vertu de la Loi sur les evaluations 
environnementales si plus de dix tonnes d'un combustible obtenu k partir de d^chets 
sont bruldes pendant un jour donn^. 



EXAMEN ET FERMETURE PROGRESSIVE 

DES INCINERATEURS DVRDURES MENAGERES 

• Incin^rateurs existants. Les six incin^rateurs d'ordures m^nag^res en service k 
I'heure actuelle ont fait I'objet d'un examen. L'un d'eux est ferm^ et ne devrait pas 
etre remis en service. (En vertu de la modification du R^glement 309 pris en 
application de la Loi sur la protection de l' environnement, pour etre autoris6s, les 
incin^rateurs d'ordures m^nagferes doivent etre en service au moins trente jours 
pendant I'ann^e qui suit la mise en vigueur de la modification.) Les cinq autres 
incin6rateurs devront se conformer aux nouveaux r^glements, suivant I'examen de 
leur certificat d'autorisation par le minist^re de I'Environnement, qui d^cidera s'il 
est n^cessaire de les modifier. 

• Incin^rateurs hospitallers qui brulent des ordures m^nag^res. Le Minist^re a 
demand^ aux hopitaux qui incin^rent des ordures m^nag^res de fermer 
volontairement leur incin6rateur avant la fin de 1992. Les nouveaux r^glements ne 



s'appliquent pas aux d^chets biom^dicaux. (Lire ^ ce sujet le document de travail 
intitule Strategie pour la gestion des dockets biomidicaux en Ontario, rendu public 
le 3 juin 1992 pour une p^riode de consultation du public de 60 jours.) 

• Incin^rateurs scolaires. Le Minist^re a demand^ aux ^oles qui emploient des 
incin^rateurs de les fermer volontairement avant la fin de 1992. 



Pour plus de pr^isions, 
pri^re de conmiuniquer avec : 

Minist^re de rEnvironnement de 

r Ontario 

Centre d'infonnation 

135, avenue St. Clair ouest 

Toronto (Ontario) M4V 1P5 

Telephone : (416) 323-4321 

1-800-565-4923 



Pour obtenir un exemplaire de la 
modification au R^glement 309, pri^re 
de s'adresser k : 

Publications Ontario 

880, rue Bay 

Toronto (Ontario) M7A 1N8 

1-800-668-9938 
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